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INZYNIER, 


przeżywszy lat 44, po krótkiej chorobie, opatrzony Sw. Sakramentami, zasnął w Panu 
w Piątek dnia 12 Sierpnia 1892 r. o godz. wpół do 6-tej po południu. 
Wyprowadzenie zwłok na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi w Niedzielę dnia 14 Sierpnia b. r. o godzinie 5-tej 


po /południu z domu pod 1. 11 przy ulicy Smoleńsk, na który to obrzęd stroskana żona wraz z dziećmi Krewnych, 
Ak, wm. j 


Kolegów i pobożną Publiczność zaprasza. 
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odprawi sie we Wtorek dnia 16-g0 b. m. w kościele OO. Karmelitów na Piasku o godzinie 9-tej rano. 


Druk W. Korneckiego w Krakowie. 


